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PART III 
Education Department 


നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 


- (1) 


പാസ്സായ ശീമാൻ എസ്. സജിത്കുമാർ എന്ന ആൾക്ക് 
നൽകിയ ഡിപ്ളോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 11 / 591/ 2011. 

2011 ഫെബ്രുവരി 3. 
സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2010 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് വെയർ മെയിന്റനൻസ് 
ഡിപ്ളോമ പരീക്ഷയിൽ മേപ്പാടി ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 8615 0500 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശീ മാൻ ഷിജിൻ പെരു ബാല എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ളോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ യിരിക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


( 3 ) 


- നമ്പർ റ്റി . എക്സസ്. 11 / 1048 / 2011. 2011 ഫെബ്രുവരി 24. 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺ കോ ളർ 2000 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ മെക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ്ളോമ പരീക്ഷയിൽ കണ്ണൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്കിൽ 
നിന്നും 971837 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശീ മാൻ സൂ ര ജ് , ടി . വി . എ ന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ളോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോ യിരിക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- (2 ) 


നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 3/ 462/ 2011. 

2011 ഫെബ്രുവരി 10 . 
സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ട്രോ ളർ 2008 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ മക്കാ നിക്കൽ എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് 
ഡിപ് ളോ മ പരീക്ഷയിൽ തിരു വ ന ന്ത പുരം സെൻട്രൽ 
പോളിടെക്നിക്കിൽനിന്നും 85020041 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
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- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് 


. 11 / 6323/ 2011. 


2011 മാർച്ച് 5. 


നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 14 /844/ 2011. 2011 ഫെബ്രുവരി 28. 

സാങ്കേ തിക പരീക്ഷാ കൺ ടോ ളർ 1997 ഏപ്രിൽ 
മാസത്തിൽ നട ത്തിയ കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേ ഷൻ ആന്റ് 
ബിസിനസ്മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്ളോമ പരീക്ഷയിൽ കോട്ടക്കൽ 
വനിതാ പോളിടെക്നിക്കിൽനിന്നും 738 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശ്രീമതി സ്മിത , സി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ളോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട പ്പെട്ടു പോ യിരി ക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


- പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷണർ സെക്രട്ടറി 1973 ആഗസ്റ്റ് 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ സിവിൽ ആന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
ഡിപ്ളോമ പരീക്ഷയിൽ തവന്റെർറൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 
നിന്നും 64 രജി സ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ 
ശീമാൻ പ്രസാദ് മാമൻ, എം . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ളോമ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ യിരിക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ , തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- (5) 
നമ്പർ റ്റി . എക്സ് . 13/ 970/ 2011. 

2011 മാർച്ച് 3. 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2003 ജൂൺ മാസത്തിൽ 
നട ത്തിയ പി . ജി . ഡി . സി . എ . പരീക്ഷ യിൽ ത്യശ്ശൂർ 
എൽ. ബി .എസ്. സെന്ററിൽ നിന്നും 211234 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ 
പ്രകാരം പാസ്സായ ശ്രീമതി സൗമ്യ , കെ . എന്ന ആൾക്ക് 
നൽകിയ പി . ജി . ഡി . സി . എ . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി 
രി ക്കു ന്നു . ആർ ക്കെ ങ്കി ലും ഈ സർട്ടി ഫിക്കറ്റ് 
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, 
തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ 
താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
- പരാതി ഉണ്ടങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ 
ഒരു മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ 
രേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
തിരുവനന്തപുരം. 


(ഒപ്പ്) 
ജോയിന്റ് കൺട്രോളർ. 


